Z Goreckich - 
Magdalena I” Ghristowa 2° Praussowa 


wdowa 


przeżywszy lat 80, po długiej 1 ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramen- 
tami, zmarła dnia 26 listopada 1912 r. w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L. 7 Rynek główny nastąpi we czwartek dnia 28 b. m. 
o godzinie 3 po południu, wprost na miejsce wiecznego spoczynku, na który-to smutny obrzęd 
stroskanı córka 1 zięć zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych. 


NABOŻENSTW 


odprawione zostanie w piątek dnia 29 b. m. o godzinie 9 rano w kościele św. Barbary. 


laktad pogrzebowy ,,Ganccrdia’ J. Wolrego w Krakowie, plac Szczepański 2. Drukarnia Związkowa w Krakowie 


